inz. TADEUSZ 


organizator przemysłu gorzelniczego w Polsce, dyrektor Krakowskiego 
Oddziału „Zgorolu*, Kawaler Orderu „Polonia Restituta" 


przeżywszy lat 67, zmarł po krótkich cierpieniach dnia 8 września 1949 r. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 10 b. m. o godzinie 11 przed południem na cmentarzu rakowickim. 


Pracownicy Oddziału „Zgorolu* i Kursów Gorzelniczych 
w Krakowie. 


Zaklad pogrzebowy „CONCORDIA” | 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkewe w Krakowie, Mikołajska 13 
Gtukćw, pise Szezepeński L. 2 ~ Telelen 535-67 
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